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Bermuda Oceanographic Expeditions. Individual Nets 
and Data, 1932-1935". 


William Beebe. 

Director, Department of Tropical Research, 
New York Zoological Society . 


The absence of nets during 1932 was due to constant and intensive 
operation of the bathysphere dives. 

The lists and data of preceding nets, from Nos. 1 to 1350, together with 
an account of previous oceanographic investigations near Bermuda, descrip¬ 
tion of the collecting apparatus, methods of trawling, and details of the 
locality chosen for study, are to be found in Zoologica, Volume XIII, Num¬ 
bers 1, 2 and 3. 

All foot nets are diatom nets, of No. 20 standard bolting cloth. Other 
nets are standard Michel Sars patterns, of 2XX bolting cloth. 

Nets marked with an asterisk (*) were drawn in Castle Harbor, inside 
of the outer reefs. All others were drawn out at sea. 


INDIVIDUAL NETS AND DATA 



Type 

Depth 

Date 

Start 

Duration 

nf TTanl 

Direc¬ 

Weather 

Wind 

Sea 

Net 

of 


1 



tion 



No. 

Net 

Fath¬ 

oms 

Me¬ 

tres 

1933 

of Haul 

Hrs. 

Mins. 

of 

Haul 


Direc¬ 

tion 

Force 


1351 

Metre 

0 

0 

Sept. 

4 

8:05 p.m. 


20 

E 

No moon 

0 

0 

Calm 

*1352 

Foot 

0 

0 

14 

7:45 

— 

45 

E 

No moon 

0 

0 

Calm 

*1353 

Foot 

0 

0 

15 

7:45 

— 

50 

E 

No moon 

SE 

4 

Calm 

*1354 

Foot 

0 

0 

17 

10:00 a.m. 

1 

0 

E 

Overcast 

SW 

5 

Choppy 

*1355 

Foot 

0 

0 

17 

7:35 p.m. 

1 

0 

E 

No moon 

WSW 

5 

Choppy 

*1356 

Foot 

0 

0 

17 

7:35 

1 

0 

E 

No moon 

WSW 

5 

Choppy 

*1357 

i-Metre 

0 

0 

18 

8:00 

— 

50 

W 

No moon 

SW 

3 

Choppy 

*1358 

Foot 

0 

0 

18 

8:00 

— 

50 

W 

No moon 

SW 

3 

Choppy 

*1359 

Foot 

0 

0 

18 

8:00 

— 

50 

E 

No moon 

SW 

3 

Choppy 

*1360 

Foot 

0 

0 

19 

8:00 

1 

0 

E 

No moon 

SW 

5 

Choppy 

*1361 

Foot 

0 

0 

19 

8:00 

1 

0 

E 

No moon 

SW 

5 

Choppy 

*1362 

i-Metre 

0 

0 

19 

8:00 

1 

0 

E 

No moon 

SW 

5 

Choppy 

1363 

Metre 

0 

0 

20 

8:00 

1 

0 

N 

No moon 

SW 

2 

Choppy 

1364 

Foot 

0 

0 

20 

8:00 

1 

0 

N 

No moon 

SW 

2 

Choppy 

*1365 

J-Metre 

0 

0 

22 

8:00 

1 

0 

E 

No moon 

WSW 

4 

Choppy 

*1366 

Foot 

0 

0 

22 

8:00 

1 

0 

E 

No moon 

WSW 

4 

Choppy 

*136" 


0 

0 

22 

8:00 

1 

0 

E 

No moon 

WSW 

4 

Choppy 


1 Contribution No. 494, Department of Tropical Research, New York Zoological Society. 
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INDIVIDUAL NETS AND DATA ( continued) 


Net 

Type 

Depth 

Date 

Start 

Duration 

TTiinl 

Direc¬ 

Weather 

Wind 

Sea 

of 





tion 



No. 

Net 

Fath¬ 

oms 

Me¬ 

tres 

1933 

of Haul 

Hrs. 

Mins. 

of 

Haul 


Direc¬ 

tion 

Force 


*1368 

Foot 

0 

0 

Sept. 

23 

8:00 


30 

W 

No moon 

0 

0 

Calm 

*1369 

Foot 

0 

0 

23 

8:00 

— 

30 

W 

No moon 

0 

0 

Calm 

1370 

1-Metre 

0 

0 

24 

5:00 a.m. 

— 

30 

E 

No moon 

0 

0 

Calm 

1371 

Metre 

0 

0 

24 

5:00 

1 

0 

E 

No moon 

0 

0 

Calm 

1372 

§-Metre 

0 

0 

25 

5:30 

— 

30 

E 

Clear 

NE 

1 

Calm 

1373 

f-Metre 

0 

0 

25 

6:00 

— 

30 

E 

Clear 

NE 

1 

Calm 

1374 

Metre 

0 

0 

25 

5:30 

— 

30 

E 

Clear 

NE 

1 

Calm 

1375 

Metre 

0 

0 

25 

6:00 

— 

30 

E 

Clear 

NE 

1 

Calm 

*1376 

Foot 

0 

0 

26 

7:50 

— 

35 

W 

Moonlight 

0 

0 

Calm 

*1377 

Foot 

0 

0 

26 

7:50 

— 

35 

W 

Moonlight 

0 

0 

Calm 

1378 

Metre 

0 

0 

27 

4:45 

—. 

20 

E 

No moon 

0 

0 

Calm 

1379 

Metre 

0 

0 

27 

5:05 

— 

20 

E 

No moon 

0 

0 

Calm 

1380 

Metre 

0 

0 

27 

5:25 

— 

20 

E 

No moon 

0 

0 

Calm 

1381 

Metre 

0 

0 

27 

5:45 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1382 

i -Metre 

0 

0 

27 

4:45 

—. 

20 

E 

No moon 

0 

0 

Calm 

1383 

\-Metre 

0 

0 

27 

5:05 

— 

20 

E 

No moon 

0 

0 

Calm 

*1384 

Foot 

1 

2 

27 

3:00 p.m. 

— 

15 

W 

Clear 

0 

0 

Calm 

1385 

Metre 

0 

0 

28 

4:30 a.m. 

— 

20 

E 

No moon 

ESE 

3 

Choppy 

1386 

Metre 

0 

0 

28 

4:50 

— 

20 

E 

No moon 

ESE 

3 

Choppy 

1387 

Metre 

0 

0 

28 

5:10 

— 

25 

E 

No moon 

ESE 

3 

Choppy 

1388 

Metre 

0 

0 

28 

5:35 

— 

25 

W 

Clear 

ESE 

3 

Choppy 

1389 

1-Metre 

0 

0 

28 

4:30' 

— 

20 

E 

No moon 

ESE 

3 

Choppy 

1390 

J-Metre 

0 

0 

28 

4:50 

— 

20 

E 

No moon 

ESE 

3 

Choppy 

*1391 

Foot 

1 

2 

Oct. 

2 

3:30 p.m. 


30 

W 

Clear 

SE 

3 

Choppy 

1392 

Foot 

0 

0 

4 

7:25 

— 

20 

N 

Moonlight 

SE 

4 

Choppy 

1393 

Foot 

0 

0 

4 

7:45 

— 

15 

N 

Moonlight 

SE 

4 

Choppy 

1394 

Foot 

0 

0 

4 

8:00 

— 

25 

S 

Moonlight 

SE 

4 

Choppy 

1395 

Foot 

0 

0 

4 

8:00 

— 

25 

S 

Moonlight 

SE 

4 

Choppy 

*1396 

Foot 

0 

0 

7 

7:30 

— 

45 

w 

No moon 

SW 

4 

Choppy 

*1397 

Foot 

0 

0 

7 

7:30 

— 

45 

w 

No moon 

sw 

4 

Choppy 

1398 

Metre 

0 

0 

9 

7:45 

— 

20 

E 

No moon 

NE 

3 

Choppy 

1399 

Metre 

0 

0 

9 

8:00 

— 

20 

w 

No moon 

NE 

3 

Choppy 

1400 

Foot 

0 

0 

9 

7:45 

— 

20 

E 

No moon 

NE 

3 

Choppy 

1401 

Foot 

0 

0 

9 

8:10 

— 

20 

W 

No moon 

NE 

3 

Choppy 

1402 

Metre 

0 

0 

10 

8:20 

— 

20 

NxE 

No moon 

0 

0 

Calm 

1403 

Metre 

0 

0 

10 

8:40 

— 

20 

NxE 

No moon 

0 

0 

Calm 

1404 

Metre 

0 

0 

10 

9:00 

— 

20 

NxE 

No moon 

0 

0 

Calm 

1405 

J-Metre 

0 

0 

10 

8:20 

— 

20 

NxE 

No moon 

0 

0 

Calm 

1406 

|-Metre 

0 

0 

10 

8:40 

— 

20 

NxE 

No moon 

0 

0 

Calm 

1407 

J-Metre 

0 

0 

10 

9:00 

— 

20 

NxE 

No moon 

0 

0 

Calm 

1408 

Metre 

0 

0 

11 

7:45 

— 

20 

ExN 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

1409 

Metre 

0 

0 

11 

8:05 

— 

20 

ExN 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

1410 

Metre 

0 

0 

11 

8:25 

— 

20 

WxS 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

1411 

1-Metre 

0 

0 

11 

7:45 

— 

20 

ExN 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

1412 

J-Metre 

0 

0 

11 

8:05 

— 

20 

ExN 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

1413 

Metre 

0 

0 

12 

8:15 

— 

20 

E 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

1414 

Metre 

0 

0 

12 

8:35 

— 

20 

E 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

1415 

Metre 

0 

0 

12 

8:55 

— 

20 

W 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

1416 

J-Metre 

0 

0 

12 

8:15 

— 

20 

E 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

1417 

1-Metre 

0 

0 

12 

8:35 

— 

20 

E 

No moon 

SE 

3 

Choppy 

1418 

Metre 

0 

0 

14 

7:40 

— 

20 

E 

No moon 

NExN 

2 

Calm 

1419 

Metre 

0 

0 

14 

8:03 

— 

20 

E 

No moon 

NExN 

2 

Calm 

1420 

Metre 

0 

0 

14 

8:25 

— 

20 

W 

No moon 

NExN 

2 

Calm 

1421 

1-Metre 

0 

0 

14 

7:40 

— 

20 

E 

No moon 

NExN 

2 

Calm 

1422 

j-Metre 

0 

0 

14 

8:03 

—. 

20 

E 

No moon 

NExN 

2 

Calm 

1423 

1-Metre 

0 

0 

14 

8:25 

— 

20 

W 

No moon 

NExN 

2 

Calm 

1424 

Metre 

0 

0 

18 

7:40 

— 

2°> 

EvN 

No moon 

NE 

1 

Calm 
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INDIVIDUAL NETS AND DATA ( continued ) 



Type 

Depth 



Duration 

Direc¬ 


Wind 


Net 

of 



Date 

Start 



tion 

Weather 



Sea 

No. 

Net 

Fath¬ 

oms 

Me¬ 

tres 

1933 

of Haul 

Hrs. 

Mins. 

of 

Haul 


Direc¬ 

tion 

Force 


1425 

f-Metre 

0 

0 

Oct. 

18 

7:40 


20 

ExN 

No moon 

NE 

1 

Calm 

1426 

Metre 

0 

0 

18 

8:05 

—• 

20 

WxS 

No moon 

NE 

1 

Calm 

1427 

f-Metre 

0 

0 

18 

8:05 

— 

20 

WxS 

No moon 

NE 

1 

Calm 

1428 

Metre 

0 

0 

18 

8:30 

— 

20 

WxS 

No moon 

NE 

1 

Calm 

1429 

f-Metre 

0 

0 

18 

8:30 

— 

20 

WxS 

No moon 

NE 

1 

Calm 

*1430 

Metre 

0 

0 

20 

2:15 

— 

20 

S 

Clear 

ExN 

4 

Choppy 

*1431 

Foot 

0 

0 

20 

2:15 

— 

20 

S 

Clear 

ExN 

4 

Choppy 

*1432 

Metre 

0 

0 

20 

2:40 

— 

20 

S 

Clear 

ExN 

4 

Choppy 

*1433 

Foot 

0 

0 

20 

2:40 

— 

20 

S 

Clear 

ExN 

4 

Choppy 

*1434 

Metre 

0 

0 

20 

3:15 

— 

15 

N 

Clear 

ExN 

4 

Choppy 

*1435 

Foot 

0 

0 

20 

3:15 

— 

15 

N 

Clear 

ExN 

4 

Choppy 

*1436 

Foot 

0 

0 

21 

7:15 

— 

20 

W 

Overcast 

ESE 

5 

Choppy 

*1437 

f-Metre 

0 

0 

25 

7:15 

— 

30 

W 

Moonlight 

SW 

2 

Calm 

*1438 

J-Metre 

0 

0 

27 

8:00 

— 

30 

w 

Overcast 

ESE 

5 

Choppy 

1439 

Metre 

0 

0 

28 

2:15 

— 

20 

E 

Clear 

SW 

4 

Choppy 

1440 

Foot 

0 

0 

28 

2:15 

— 

20 

E 

Clear 

SW 

4 

Choppy 

1441 

Metre 

0 

0 

28 

2:40 

— 

20 

W 

Clear 

SW 

4 

Choppy 

1442 

Foot 

1* 

2i 

28 

2:40 

— 

20 

W 

Clear 

SW 

4 

Choppy 

1443 

Metre 

0 

0 

28 

3:15 

— 

15 

W 

Clear 

SW 

4 

Choppy 

1444 

Foot 

1J 

2i 

28 

3:15 

— 

15 

W 

Clear 

SW 

4 

Choppy 

*1445 

Foot 

0 

0 

Nov. 

1 

7:30 

_ 

30 

W 

Moonlight 

0 

0 

Calm 

1446 

Metre 

0 

0 

2 

4:45 a.m. 

— 

20 

E 

Moonlight 

NNE 

4 

Choppy 

1447 

Foot 

0 

0 

2 

4:45 

— 

20 

E 

Moonlight 

NNE 

4 

Choppy 

1448 

Metre 

0 

0 

2 

5:10 

— 

20 

E 

Moonlight 

NNE 

4 

Choppy 

1449 

f-Metre 

0 

0 

2 

5:10 

— 

20 

E 

Moonlight 

NNE 

4 

Choppy 

1450 

Metre 

0 

0 

2 

5:40 

— 

20 

W 

Overcast 

NNE 

4 

Choppy 

1451 

f-Metre 

0 

0 

2 

5:40 

— 

20 

W 

Overcast 

NNE 

4 

Choppy 

1452 

Metre 

0 

0 

11 

2:45 p.m. 

—. 

20 

E 

Overcast 

ENE 

5 

Rough 

1453 

Metre 

0 

0 

11 

3:10 

— 

20 

E 

Overcast 

ENE 

5 

Rough 

1454 

Metre 

0 

0 

11 

3:35 

— 

20 

S 

Overcast 

ENE 

5 

Rough 

1455 

J-Metre 

1 

2 

11 

2:45 

— 

20 

E 

Overcast 

ENE 

5 

Rough 

1456 

Foot 

1 

2 

11 

3:10 

— 

20 

E 

Overcast 

ENE 

5 

Rough 

1457 

f-Metre 

1 

2 

11 

3:35 

— 

20 

S 

Overcast 

ENE 

5 

Rough 

1458 

Metre 

0 

0 

21 

7:45 

— 

25 

E 

Moonlight 

0 

0 

Calm 

1459 

Metre 

0 

0 

21 

8:15 

— 

25 

E 

Moonlight 

0 

0 

Calm 

1460 

Foot D. 

0 

0 

21 

7:45 

— 

25 

E 

Moonlight 

0 

0 

Calm 

1461 

f-Metre 

0 

0 

21 

8:15 

— 

25 

E 

Moonlight 

0 

0 

Calm 

*1462 

f-Metre 

0 

0 

1934 

May- 

18 

8:10 p.m. 


20 

E 

Overcast 

SE 

5 

Choppy 

*1463 

f-Metre 

0 

0 

20 

9:10 a.m. 

—. 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

*1464 

f-Metre 

0 

0 

20 

9:35 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1465 

f-Metre 

0 

0 

21 

11:45 

— 

15 

S 

Clear 

0 

0 

Calm 

1466 

f-Metre 

0 

0 

22 

3:30 p.m. 

— 

10 

S 

Clear 

— 

— 

Rough 

*1467 

f-Metre 

0 

0 

26 

9:15 a.m. 

— 

15 

S 

Clear 

S 

3 

Choppy 

1468 

f-Metre 

0 

0 

26 

9:35 

— 

20 

S 

Clear 

s 

3 

Choppy 

*1469 

f-Metre 

0 

0 

31 

8:50 

— 

20 

S 

Overcast 

SW 

3 

Choppy 

*1470 

f-Metre 

1 

2 

1 

4 

31 

9:20 

—. 

20 

S 

Overcast 

SW 

3 

Choppy 

*1471 

Foot 

1 

2 

31 

8:50 

— 

20 

S 

Overcast 

SW 

3 

Choppy 

*1472 

Foot 

0 

0 

31 

9:20 

— 

20 

S 

Overcast 

SW 

3 

Choppy 

1473 

f-Metre 

0 

0 

June 

1 

3:25 p.m. 


20 

E 

Overcast 

WxN 

3 

Swell 

1474 

f-Metre 

1 

2 

1 

3:50 

— 

20 

W 

Overcast 

WxN 

3 

Swell 

1475 

Foot 

1 

2 

1 

3:25 

— 

20 

E 

Overcast 

WxN 

3 

Swell 

1476 

Foot 

0 1 

0 

1 

3:50 

— 

20 

W 

Overcast 

WxN 

3 

Swell 

*1477 

f-Metre 

0 

0 

8 

10:30 a.m. 

— 

40 

S 

Clear 

SW 

2 

Choppy 
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INDIVIDUAL NETS AND DATA ( continued ) 



Type 

Depth 



Duration 
of Haul 

Direc¬ 


Wind 


Net 

of 



Date 

Start 

tion 

Weather 



Sea 

No. 

Net 

Fath- 

Me- 

1934 

of Haul 



of 


Direc¬ 





oms 

tres 


Hrs. 

Mins. 

Haul 


tion 

Force 


1478 

Foot 

0 

0 

July 

2 

3:00 p.m. 


40 

E 

Clear 

SW 

4 

Choppy 

1479 

J-Metre 

0 

0 

2 

3:00 

— 

40 

E 

Clear 

sw 

4 

Choppy 

1480 

4-Metre 

0 

0 

4 

11:00 a.m. 

— 

20 

S 

Clear 

0 

0 

Choppy 

1481 

4-Metre 

0 

0 

12 

3:00 p.m. 

— 

40 

S 

Clear 

sw 

3 

Choppy 

1482 

Foot 

0 

0 

12 

3:00 

— 

40 

s 

Clear 

sw 

3 

Choppy 





Aug. 








1483 

Metre 

0 

0 

20 

10:30 a.m. 

— 

30 

NW 

Clear 

0 

0 

Calm 





Sept. 









1484 

Metre 

0 

0 

7 

9:30 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm ' 

1485 

Metre 

0 

0 

7 

9:52 

— 

10 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1486 

Metre 

0 

0 

9 

2:40 p.m. 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1487 

Metre 

0 

0 

9 

3:01 

— 

15 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1488 

Metre 

0 

0 

16 

3:00 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1489 

Metre 

0 

0 

17 

2:20 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1490 

Metre 

0 

0 

18 

3:20 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1491 

Metre 

0 

0 

18 

3:44 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1492 

Metre 

0 

0 

26 

3:20 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1493 

Metre 

0 

0 

26 

3:40 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1494 

Metre 

0 

0 

28 

2:40 

— 

20 

se ; 

Clear 

ESE 

5 

Rough 





Oct. 








*1495 

Metre 

h 

1 

4 

6 

3:15 

— 

15 

E 

Overcast 

— 

4 

Choppy 

1496 

Metre 

0 

0 

9 

2:45 

— 

20 

SE 

Clear 

NE 

3 

Rough 

1497 

Metre 

0 

0 

9 

3:10 

— 

15 

NW 

Clear 

NE 

3 

Rough 

*1498 

4-Metre 

0 

0 

9 

8:00 

— 

20 

E 

No moon 

NE 

3 

Choppy 

1499 

Metre 

0 

0 

13 

3:30 

— 

15 

E 

Clear 

SW 

3 

Rough 

1500 

Metre 

0 

0 

14 

3:25 

— 

20 

E 

Overcast 

NE 

3 

Choppy 





July 








1501 

Metre 

400 

732 

25 

9:40 a.m. 

4 

03 

SSE 

Clear 

NNE 

4 

Choppy 

1502 

Metre 

500 

914 

25 

9:40 

4 

03 

SSE 

Clear 

NNE 

4 

Choppy 

1503 

Metre 

600 

1097 

25 

9:40 

4 

03 

SSE 

Clear 

• NNE 

4 

Choppy 

1504 

Metre 

700 

1280 

25 

9:40 

4 

03 

SSE 

Clear 

NNE 

4 

Choppy 

1505 

Metre 

800 

1463 

25 

9:40 

4 

03 

SSE 

Clear 

NNE 

4 

Choppy 

1506 

Metre 

900 

1646 

25 

9:40 

4 

03 

SSE 

Clear 

NNE 

4 

Choppy 





Aug. 








1507 

Metre 

50 

92 

14 

12:16 p.m. 

2 

30 

SSE 

Clear 

SW 

2 

Calm 

1508 

Metre 

100 

183 

14 

12:16 

2 

30 

SSE 

Clear 

SW 

2 

Calm 

1509 

Metre 

200 

366 

14 

12:16 

2 

30 

SSE 

Clear 

SW 

2 

Calm 

1510 

Metre 

300 

549 

14 

12:16 

2 

30 

SSE 

Clear 

sw 

2 

Calm 

1511 

Metre 

400 

732 

14 

12:16 

2 

30 

SSE 

Clear 

sw 

2 

Calm 

1512 

Metre 

500 

914 

14 

12:16 

2 

30 

SSE 

Clear 

sw 

2 

Calm 

1513 

Tangle 

1350 

2470 

14 

9:30 a.m. 

— 

36 

SSE 

Clear 

sw 

2 

Calm 




Oct. 









1514 

Metre 

0 

0 

15 

4:00 p.m. 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1515 

Metre 

0 

0 

15 

3:35 

— 

20 

E 

Clear 

0 

0 

Calm 

1516 

Metre 

0 

0 

16 

3:30 

— 

20 

E 

Overcast 

0 

0 

Calm 

1517 

Metre 

0 

0 

17 

4:00 

— 

30 

E 

Overcast 

NE 

3 

Rough 





1935 













June 









1518 

Metre 

0 

0 

7 

9:30 a.m. 

— 

44 

E 

Overcast 

E 

3 

Choppy 

1519 

Metre 

0 

0 

12 

9:40 

— 

20 

S 

Clear 

SW 

3 

Swell 

1520 

Metre 

0 

0 

15 

9:10 

— 

30 

E 

Clear 

s 

2 

Choppy 

1521 

Metre 

0 

0 

15 

9:50 

— 

10 

W 

Clear 

s 

2 

Choppy 

*1522 

Metre 

0 

0 

19 

2:40 p.m. 

— 

20 

W 

Clear 

sw 

3 

Choppy 

1523 

Metre 

0 

0 

24 

2:20 

— 

50 

E 

Clear 

SSE 

3 

Choppy 

1524 

Metre 

0 

0 

29 

July 

3 

9:40 a.m. 

— 

35 

E 

Clear 

E 

3 

Swell 

1525 

Metre 

0 

0 

9:10 

— 

40 

E 

Overcast 

SE ■ 

3 

Rough 
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INDIVIDUAL NETS AND DATA ( continued) 



Type 

of 

Depth 



Duration 
of Haul 

Direc¬ 


Wind 


Net 



Date 

Start 

tion 

Weather 



Sea 

No. 

Net 

Fath¬ 

oms 

Me¬ 

tres 

1935 

of Haul 

Hrs. 

Mins. 

of 

Haul 


Direc¬ 

tion 

Force 


1526 

Metre 

0 

0 

July 

7 

2:10 p.m. 


20 

S 

Clear 

SE 

3 

Choppy 

—1527 

Metre 

0 

0 

9 

8:20 

— 

25 

E 

Moonlight 

SE 

2 

Calm 

1528 

J-Metre 

0 

0 

12 

11:15 a.m. 

— 

10 

S 

Clear 

sw 

3 

Choppy 

1529 

i-Metre 

100 

183 

15 

2:36 p.m. 

1 

0 

S 

Clear 

SE 

3 

Choppy 

1530 

Metre 

0 

0 

15 

4:00 

— 

10 

s 

Clear 

SE 

3 

Choppy 

1531 

Metre 

0 

0 

19 

10:11 a.m. 

— 

15 

s 

Clear 

SE 

3 

Rough 

1532 

J-Metre 

125 

228 

20 

9:19 

1 

0 

SE 

Clear 

SE 

2 

Calm 

1533 

Metre 

0 

0 

20 

10:26 

— 

10 

SE 

Clear 

SE 

2 

Calm 

1534 

^-Metre 

225 

410 

22 

2:45 p.m. 

1 

0 

SExS 

Clear 

SE 

1 

Calm 

1535 

Metre 

0 

0 

22 

4:14 

— 

10 

SExS 

Clear 

SE 

1 

Calm 

1536 

1-Metre 

455 

828 

23 

9:28 a.m. 

1 

30 

SE 

Clear 

SE 

1 

Calm 

1537 

Metre 

0 

0 

23 

9:45 

1 

05 

SE 

Clear 

SE 

1 

Calm 

1538 

J-Metre 

300 

549 

24 

2:25 p.m. 

1 

02 

SE 

Clear 

SE 

1 

Calm 

1539 

Metre 

0 

0 

24 

4:04 

_ 

10 

SE 

Clear 

SE 

1 

Calm 

1540 

Metre 

0 

0 

Aug. 

4 

2:50 


20 

E 

Clear 

SE 

4 

Choppy 

1541 

^Metre 

0 

0 

7 

2.00 

— 

25 

E 

Clear 

SE 

2 

Calm 

1542 

Metre 

0 

0 

24 

2:30 

_ 

24 

S 

Overcast 

SW 

3 

Rough 

1543 

Metre 

0 

0 

26 

2:30 

— 

23 

E 

Overcast 

SW 

3 

Choppy 

1544 

Metre 

0 

0 

27 

9:25 a.m. 

— 

30 

E 

Squally 

SW 

3 

Choppy 

1545 

Metre 

0 

0 

28 

10:00 

— 

30 

E 

Clear 

s 

1 

Calm 

1546 

Metre 

0 

0 

31 

10:00 

— 

27 

E 

Clear 

s 

4 

Rough 

1547 

Metre 

0 

0 

Sept. 

1 

5:00 


24 

E 

Clear 

SSE 

2 

Choppy 

1548 

Metre 

0 

0 

1 

5:32 

— 

12 

E 

Clear 

SSE 

2 

Choppy 

1549 

Metre 

0 

0 

3 

9:00 

— 

30 

E 

Clear 

S 

2 

Calm 

1550 

Metre 

0 

0 

7 

2:00 p.m. 

— 

30 

E 

Clear 

N 

4 

Rough 

1551 

Metre 

0 

0 

9 

9:10 a.m. 

— 

30 

E 

Clear 

SW 

4 

Choppy 

1552 

Metre 

0 

0 

13 

9:00 

— 

20 

E 

Clear 

SW 

4 

Rough 

1553 

Metre 

0 

0 

13 

9:45 

— 

10 

W 

Clear 

sw 

4 

Choppy 

1554 

Metre 

0 

0 

16 

2:20 p.m. 

— 

30 

S 

Clear 

sw 

2 

Choppy 

*1555 

Metre 

0 

0 

16 

3:10 

— 

10 

N 

Clear 

sw 

2 

Calm 

1556 

Metre 

0 

0 

17 

9:10 a.m. 

— 

30 

E 

Clear 

NW 

2 

Choppy 

1557 

Metre 

0 

0 

20 

7:55 p.m. 

— 

30 

E 

No moon 

SE 

4 

Choppy 

1558 

Metre 

0 

0 

22 

5:05 a.m. 

— 

30 

E 

Moonlight 

0 

0 

Calm 

1559 

Metre 

0 

0 

28 

9:27 

— 

10 

W 

Overcast 

SW 

2 

Choppy 

1560 

Metre 

1 

2 

28 

9:15 

— 

10 

E 

Overcast 

sw 

2 

Choppy 

1561 

Metre 

0 

0 

28 

9:00 

— 

10 

E 

Overcast 

sw 

2 

Choppy 

1562 

Metre 

0 

0 

Oct. 

2 

9:23 


10 

E 

Overcast 

ssw 

4 

Rough 

1563 

Metre . 

1 

2 

2 

9:10 

— 

10 

W 

Overcast 

ssw 

4 

Rough 

1564 

Metre 

0 

0 

6 

2:05 p.m. 

— 

10 

E 

Overcast 

sw 

2 

Swell 

1565 

Metre 

0 

0 

6 

2:17 

— 

10 

E 

Overcast 

sw 

2 

Swell 

1566 

Metre 

1 

2 

6 

2:30 

— 

10 

W 

Overcast 

sw 

2 

Swell 

1567 

J-Metre 

0 

0 

12 

11:21 a.m. 

— 

10 

SxE 

Clear 

sw 

2 

Calm 

1568 

i-Metre 

1.8 

3 

12 

11:08 

— 

10 

SxE 

Clear 

sw 

2 

Calm 

1569 

|-Metre 

5 

9.2 

12 

10:15 

— 

10 

SxE 

Clear 

sw 

2 

Calm 

1570 

J-Metre 

8.2 

15.3 

12 

•10:28 

— 

10 

SxE 

Clear 

sw 

2 

Calm 

1571 

i-Metre 

12.5 

23 

12 

10:55 

— 

10 

SxE 

Clear 

sw 

2 

Calm 

1572 

J-Metre 

17 

31 

12 

10:41 

— 

10 

SxE 

Clear 

sw 

2 

Calm 

1573 

J-Metre 

0 

0 

12 

11:52 

— 

10 

NNW 

Clear 

sw 

2 

Calm 

*1574 

5 -Metre 

0 

0 

12 

12:20 

— 

10 

N 

Clear 

sw 

1 

Calm 



























